UNA ESPECIE NUEVA DEL GENERO RANATRA Y DATOS 
REFERENTES A OTRAS POCO CONOCIDAS 
(HEMIPTERA-RANATRIDAE) 


Por José A. De CARLO 


En el presente trabajo describo una especie nueva del género Ranatra, de 
Guayana Holandesa. Además doy dibujos que corresponden a cinco especies 
descriptas por Kuitert y una por Hungerford. Tales dibujos, que se acostum- 
bran a acompañar a las descripciones como complemento muy necesario para 
la mejor identificación de las especies, comprenden: tibia y fémur anterior, an- 
tena y harpagón. 

Kuitert describió once especies americanas y no dio dibujos de ninguna de 
ellas; el doctor Hungerford también los omitió en su especie R. wagneri. 

Las cinco especies de Kuitert me las envió el doctor Hungerford en carácter 
de canje por especies argentinas; tres son paratipos. 

En la monografía sobre Ranatridae de América que he entregado al Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas con motivo de la prórroga 
de una beca con que fui honrado, las especies de Kuitert, a las cuales me refe- 
riré, y la de Hungerford, se hallan tratadas ampliamente. 


Ranatra doesburgi sp. n. 


Ejemplar que se describe: holotypus macho. 

Cabeza: Ojos de tamaño mediano; latitud de un ojo 1,25 mm, mayor que 
ei ancho del espacio interocular entre los vértices posteriores de los ojos, que 
es de 0,8 mm; superficie interocular lisa, convexa; antenas según la fig. 15. 


Tórax: Protórax más bien largo, delgado, visiblemente estrechado hacia el 
surco transversal, 1,5 mm de ancho; borde anterior, 2,2 mm de latitud; porción 
posterior en su mayor ancho, 3 mm; largo de la porción del pronoto posterior 
al surco transversal, en la línea media, 2,7 mm apenas menor que la mitad del 
largo de la porción delgada que mide 5,5 mm. Escudete en la mitad anterior 
liso y convexo; depresión transversal bien marcada, como igualmente la carena 
que hay en ella; parte aguzada sin estrías transversales. Metaxifo en la mitad 
anterior, ancho y convexo; la porción estrechada, que se halla entre las meta- 
coxas, presenta a lo largo de la línea media, una carena larga, convexa, media- 
namente ancha al principio, que se estrecha paulatinamente y se curva un poco 
hacia el extremo libre. Coxas anteriores medianamente largas, de 6,7 mm; fému- 
res anteriores más bien largos y delgados, de 10 mm, fig. 7; porción superior del 
fémur desde el diente al ápice del mismo, 3,9 mm, estando el diente un poco 
más abajo de donde se inicia el tercio superior del fémur; fémures con anillos 
claros y oscuros apenas marcados; el extremo posterior de los fémures posterio- 
res pasa apenas el extremo de la membrana (en las hembras no llega al extremo); 
largo de los fémures posteriores, 16,5 mm. 

Abdomen: El opérculo genital 2 pasa un poco el extremo del abdomen, en 
forma bien visible; harpagones según la fig. 19. 
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DIMENSIONES. — Holotypus ¿, long. del cuerpo, 33mm; de los apéndices 
respiratorios, 26,5 mm; de un paratypus ¿, long. del cuerpo, 31 mm; de los 
apéndices respiratorios, 22,5 mm; allotypus 2 long. del cuerpo, 34,5 mm; de 
los apéndices respiratorios, 25 mm; de dos paratypi 2, long. del cuerpo, de uno, 
35 mm; de los apéndices respiratorios, 24,2 mm; del otro, long. del cuerpo, 
33,5 mm; de los apéndices respiratorios, 24,5 mm. 


DISTRIBUCIÓN. — Suriname, Guayana Holandesa; leg. P. H. v. Doesburg, Jr., 
29-111-1961. 


Figs. 1, 9, 11 y 16, fémur y tibia anterior, antenas y harpagón de Ranatra wagneri (la figu- 
ra 11 representa los segmentos 2% y 3% fusionados); 2, 8 y 22, ídem de R. maculosa; 3, 10 
y 20, idem de R. parvula; 4, 12 y 18, ídem de R. williamsi; 5, 14 y 21, ídem de R. curta- 
femorata; 6, 13 y 17, ídem de R. moderata; 7, 15 y 19, ídem de R. doesburgi sp. n. 
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OBSERVACIONES. — Me es grato dedicar la especie al doctor Doesburg, quien 
capturó los ejemplares y tuvo a bien enviármelos para estudiarlos. Se diferencia 
especialmente de R. williamsi Kuitert, que es de Guayana Británica, por la forma 
de los harpagones, antenas y fémures anteriores; de R. mediana Montandon, 
que es de Guayana Francesa, porque esta especie es más pequeña y tiene los 
apéndices respiratorios apenas más cortos que el cuerpo. 

Holotypus, allotypus y un paratypus 4, en la colección del Museo Argentino 
de Ciencias Naturales, n? de catálogo 53.970; dos paratypi 2 en la colección 
del doctor Doesburg, Jr. 


Especies que se ilustran de Kuitert y Hungerford 
RANATRA MODERATA Kuitert 


1949. Ranatra moderata Kuitert, Journ, of the Kansas Ent. Soc., XXII (N° 1) : 20. 


En el Museo Argentino de Ciencias Naturales hay un paratypus macho y 
un paratypus hembra, n? de cat., 53.959. 

Los dibujos nos. 6, 13, 17, corresponden al paratypus macho. 

Holotypus, allotypus y paratypi en el Museo de la Universidad de Kansas. 
Los especimenes proceden de Rio Purus, Brasil. 


RANATRA PARVULA Kuitert 
1949. Ranatra parvula Kuitert, Journ. of the Kansas Ent, Soc., XXII (N° 1): 31, 


En el Museo Argentino de Ciencias Naturales hay un paratypus macho y 
un paratypus hembra, n° de cat., 53.956. 


Los dibujos nos. 3, 10, 20, corresponden al paratypus macho. 


Holotypus, allotypus y paratypi en el Museo de la Universidad de Kansas. 
Los especímenes proceden de Manacapuru, Amazonas, Brasil. 


RANATRA CURTAFEMORATA Kuitert 
1949. Ranatra curtafemorata Kuitert, Journ. of the Kansas Ent. Soc., XXIL (N° 1) : 25-26. 


En el Museo Argentino de Ciencias Naturales hay un paratypus macho y un 
paratypus hembra, n? de cat., 53.958. 


Los dibujos nos. 5, 14, 21, corresponden al paratypus macho. 


Holotypus, allotypus y paratypi en el Museo de la Universidad de Kansas. 
Los especímenes proceden de Río Purus, Brasil. 


RANATRA WILLIAMSI Kuitert 
1949. Ranatra williamsi Kuitert, Journ. Kansas Ent. Soc., XXII (N? 1) : 33. 


En el Museo Argentino de Ciencias Naturales hay un ejemplar macho deter- 
minado por Kuitert, n? de cat., 53.957. 

Los dibujos nos. 4, 12, 18, corresponden a dicho ejemplar. 

Holotypus, allotypus y paratypus en el Museo de la Universidad de Kansas. 
Proceden de Georgetown, Guayana Británica; New Amsterdam y Demera, Gua- 
yana Británica. El especimen que se halla en el Museo es de la misma proceden- 
cia que el allotypus; tiene los mismos datos. 
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RANATRA MACULOSA Kuitert 
1949. Ranatra maculosa Kuitert, Journ. Kansas Entom. Soc., XXII (N° 1) : 28-29. 


En el Museo Argentino de Ciencias Naturales se hallan varios ejemplares, 
machos y hembras, n? de cat., 53.177 y 53.118. 

Los dibujos nos. 2, 8, 22, corresponden a un ¿ determinado por Kuitert. 

Holotypus, allotypus y paratypi en el Museo de la Universidad de Kansas. 
Proceden de Punta Gorda y Río Grande, Honduras Británica. 


RANATRA WAGNERI Hungerford 


1929. Ranatra wagneri Hungerford, Bull. Mus. Hist. Nat., Paris, série I, N? 3: 198-199. 


De esta especie observé el holotypus que me fue facilitado por el Museo de 
París. En el Museo Argentino de Ciencias Naturales se hallan varios ejemplares 
de Santa Catarina, Brasil, n? cat., 53.928, donados por el doctor Plaumann. 

Los dibujos corresponden a un 4 (f. 1,9, 16); la antena que muestra la fusión 
del segmento segundo y tercero, a otro ejemplar macho (f. 11). 

Holotypus, allotypus y paratypi en el Museo de Hist. Nat. de París. 

Procedencia: Misiones, Argentina. 
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